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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Nieuwe normen NEN 


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-lnstituut, inclusief de Europese 
normen, in de periode 5 februari 2015 tot en met 5 maart 2015. De normbladen kunnen worden 
besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan. 

Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl). 
Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft. 


I Document number 

Title I 

AgroFood & Consument 

NEN-EN 12503-4:2015 Ontw. en 

Sportmatten - Deel 4: Bepaling van dempingseigenschappen Commentaar voor: 
2015-05-19 

NEN-ISO 13009:2015 en 

Toerisme en verwante diensten - Vereisten en aanbevelingen voor strandexploitatie 

NEN-EN 1482-3:2015 Ontw. en 

Meststoffen en kalkmeststoffen - Monsterneming en monstervoorbehandeling - 
Deel 3: Monsterneming van statische hopen Commentaar voor: 2015-05-19 

NPR-CEN/TR 16512:2015 en 

Artikelen voor zuigelingen en peuters - Richtlijnen voor de veiligheid van draagdoe- 
ken voor kinderen 

NEN-EN 1811:2011/Ontw. A1:2015 en 

Referentie methode voor de afgifte van nikkel van producten die ingebracht worden 
bij piercings in het menselijke lichaam en van producten die bedoeld zijn om in 
direct en langdurig contact te komen met de huid Commentaar voor: 2015-04-19 

NEN-EN-ISO 4210-5:2014 (2015-02) en 

Rijwielen - Veiligheidseisen voor fietsen - Deel 5: Beproevingsmethoden voor sturen 

NEN-EN-ISO 5527:2015 en;de;fr;es 

Granen - Woordenlijst 


Bouw & Installatie 

NEN-EN 13162:2012+A1:2015 en 

Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van minerale wol (MW) - Specificaties 

NEN-EN 13171:2012+A1:2015 en 

Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde 
(WF) producten van houtvezel - Specificatie 

NEN-EN 13249:2014+A1:2015 en 

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor 
toepassing in de wegenbouw en voor andere verkeersbestemmingen (exclusief 
spoorwegen en asfaltlagen) 

NEN-EN 13250:2014+A1:2015 en 

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor 
toepassing in de spoorwegbouw 

NEN-EN 13251:2014+A1:2015 en 

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor 
toepassing in grondwerken, funderingen en keermuren 

NEN-EN 13252:2014+A1:2015 en 

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor 
toepassing in drainagesystemen 

NEN-EN 13253:2014+A1:2015 en 

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor 
toepassing in beschermingsconstructies tegen erosie (kust- en oeververdedigings- 
werken) 

NEN-EN 13254:2014+A1:2015 en 

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor 
toepassing in de bouw van reservoirs en stuwdammen 

NEN-EN 13255:2014+A1:2015 en 

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor 
toepassing in de kanaalbouw 

NEN-EN 13256:2014+A1:2015 en 

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor 
toepassing in de tunnelbouw en in ondergrondse werken 

NEN-EN 13257:2014+A1:2015 en 

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor 
toepassing in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen 

NEN-EN 13265:2014+A1:2015 en 

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor 
toepassing in projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen 

NEN-ISO 13574:2015 en 

Industriële ovens en aanverwant voortgang materialen - Woordenlijst 

NEN-EN 14516:2015 Ontw. en 

Baden voor huishoudelijk gebruik Commentaar voor: 2015-06-18 

NEN-EN 15768:2015 en 

Invloed van materialen op water bestemd voor menselijke consumptie - GC-MS 
identificatie van in water uitloogbare organische stoffen 

NEN-EN 16069:2012+A1:2015 en 

Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van polyetheenschuim (PEF) - Specificatie 

NPR 3378-0:2015 nl 

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Deel 0: Algemeen 

NPR 3378-3:2015 nl 

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 3: Dimensionering 
gasleiding voor aardgas met de grafiekmethode - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 

8078 

NPR 3378-4:2015 nl 

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 4: Dimensionering 
gasleiding voor propaan met de grafiekmethode - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 

8078 
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NPR 3378-60:2015 nl 

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie uitmondingen - Deel 60: Uitmondingen, 
hinderafstand en verdunningsafstand - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 2757-2 

NPR 3378-61:2015 nl 

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie uitmondingen - Deel 61: Uitmondingen; 
goede werking - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 2757-2 

NEN 3398:2015 nl 

Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling 

NEN 3399:2015 nl 

Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten 

NEN 6059-1:2015 nl 

Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid 
bouwwerken 

NEN 6059-2:2015 nl 

Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 2: Conditiemeting brandveiligheid 
bouwwerken 


Consumentenzaken 

NEN-EN 14749:2015 2e Ontw. en Woon en keuken opslagunits en werkbladen - Veiligheidseisen en beproevingsme- 

thoden Commentaar voor: 2015-04-29 


Elektriciteits Voorziening 

NEN-EN 50123-6:2003/A1:2015 en 

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Vaste installaties -Schakelmaterieel voor 
gebruik met gelijkspanning - Deel 6: Schakel- en verdeelinrichtingen voor gebruik 
met gelijkspanning 

NEN-EN 50152-3-2:2015 Ontw. en 

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Vaste installaties - Bijzondere eisen voor 
schakelmaterieel voor gebruik met wisselspanning - Deel 3-2: Uitrusting voor 
meting, besturing en beveiliging voor gebruik in tractiesystemen met wisselspan¬ 
ning - Eenfasige stroomtransformatoren Commentaar voor: 2015-06-24 

NEN-EN 50180-1:2015 Ontw. en 

Doorvoerisolatoren van 1 kV tot 52 kV en van 250 A tot 3,15 kA voor met vloeistof 
gevulde transformatoren - Deel 1: Algemene eisen voor doorvoerisolatoren 
Commentaar voor: 2015-06-03 

NEN-EN 50341-2-20:2015 en 

Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning - Deel 2-20: Nationale 
normatieve aspecten voor Estland (gebaseerd op EN 50341-1:2012) 

NEN-EN 50367:2012/Ontw. A1:2015 en 

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Stroomafnamesystemen - Technische 
criteria voor de interactie tussen pantograaf en bovenleiding (ter verkrijging van 
vrije toegang tot het spoorwegnet) Commentaar voor: 2015-06-10 

NPR-CLC/TS 50549-1:2015 en 

Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution 
networks - Part 1: Connection to a LV distribution network above 16 A 

NPR-CLC/TS 50549-2:2015 en 

Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution 
networks - Part 2: Connection to a MV distribution network 

NEN-EN-IEC 60071-5:2015 en 

Coördinatie van isolatie - Deel 5: Procedures voor hoogspanningsgelijkstroom- 
omzetstations 

NEN-EN-IEC 60086-4:2015 en 

Droge batterijen - Deel 4: Veiligheid van lithiumbatterijen 

NEN-EN-IEC 60320-3:2015 en 

Toestelstopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik - Deel 3: 
Standaardbladen en kalibers 

NEN-IEC 61378-3:2015 en 

Transformatoren voor omzetters - Deel 3: Leidraad voor de toepassing 

NPR-IEC/TR 62471-3:2015 en 

Fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen - Deel 3: Richtlijnen voor 
het veilig gebruik van apparatuur met intens gepulseerde lichtbron op mensen 

NEN-IEC 62485-4:2015 en 

Veiligheidseisen voor oplaadbare batterijen en batterij-installaties - Deel 4: 
Lood-zwavelzuur batterij met regelschuif gebruikt in draagbare toestellen 

NEN-EN-IEC 62620:2015 en 

Oplaadbare cellen en batterijen met alkalische en andere niet-zuurhoudende 
elektrolyten - Oplaadbare lithium cellen en batterijen gebruikt in industriële 
toepassingen 


Elektrische Installaties 


NPR-IEC/TS 60079-40:2015 en 

Explosieve atmosferen - Deel 40: Eisen voor procesafdichting tussen brandbare 
procesvloeistoffen en elektrische systemen 

Elektrische Producten 

NEN-EN 16836-1:2015 Ontw. en 

Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data 
exchange - Part 1: Introduction and standardisation framework Commentaar voor: 
2015-04-29 

NEN-EN 16836-2:2015 Ontw. en 

Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data 
exchange - Part 2: Networking layer and stack specification Commentaar voor: 
2015-04-29 

NEN-EN 16836-3:2015 Ontw. en 

Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data 
exchange - Part 3: Energy profile specification dedicated application layer Commen¬ 
taar voor: 2015-04-29 

NEN-EN 50527-1:2015 Ontw. en 

Beoordeling van de invloed op de mens op de werkplek voor personen die actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen (AIMD) dragen - Deel 1: Algemeen 
Commentaar voor: 2015-06-10 
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NEN-EN 50527-2-1:2015 Ontw. en 

Beoordeling van de invloed op de mens op de werkplek voor personen die actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen (AIMD) dragen - Deel 2-1: Plaatsspecifieke 
beoordeling van arbeiders met hartritmeregelaars Commentaar voor: 2015-06-10 

NEN-EN 50607:2015 en 

Satelietsignaal distributie over een enkele coaxiale kabel - Tweede generatie 

NPR-CLC/TS 50625-3-1:2015 en 

Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE - Deel 3-1: Specificatie voor 
het verwijderen van afvalstoffen - Algemeen 

NEN-EN 55016-1-5:2015 en 

Specificatie voor meetapparatuur en meetmethoden voor radiostoringen en 
immuniteit - Deel 1-5: Meetapparatuur voor radiostoringen en immuniteit - 
Antennekalibratielokaties en referentie beproevingslokaties voor 5 MHz tot 18 GHz 

NEN-EN 55016-1-6:2015 en 

Specificatie voor meetapparatuur en meetmethoden voor radiostoringen en 
immuniteit - Deel 1-6: Meetapparatuur voor radiostoringen en immuniteit - EMC 
antenne kalibratie 

NEN-EN-IEC 60065:2015 en 

Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen - Veiligheidseisen 

NEN-EN-IEC 60598-1:2015 en 

Verlichtingsarmaturen - Deel 1: Algemene eisen en beproevingen 

NEN-EN-IEC 60598-2-20:2015 en 

Verlichtingsarmaturen - Deel 2-20: Bijzondere eisen - Verlichtingsgarnituren 

NEN-EN-IEC 60598-2-21:2015 en 

Verlichtingsarmaturen - Deel 2-21: Bijzondere eisen - Lichtslangen 

NEN-EN-IEC 60684-3-284:2015 en 

Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - 
Sheet 284: Heat-shrinkable, sleevings, for oil barrier applications 

NEN-EN-IEC 60684-3-285:2015 en 

Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - 
Sheet 285: Heat-shrinkable polyolefin sleeving, for medium voltage joint insulation 

NEN-EN-IEC 61195:1999/A2:2015 en 

Fluorescentielampen met twee lampvoeten - Veiligheidseisen 

NEN-EN-IEC 61199:2011/A2:2015 en 

Fluorescentielampen met één lampvoet - Veiligheidsbepalingen 

NEN-EN-IEC 62031:2008/A2:2015 en 

LED modules voor algemene verlichting - Veiligheidseisen 

NEN-EN-IEC 62351-3:2015 en 

Power systems management and associated information exchange - Data and 
Communications security - Part 3: Communication network and system security - 
Profiles including TCP/IP 


Elektro & ICT 

NEN-EN 300328:2015-02 en 

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - 
Breedband transmissiesystemen - Datatransmissie apparatuur werkend in de 2,4 

GHz ISM band die gebruik maakt van breedband modulatie technieken - Geharmo¬ 
niseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de 

R&TTE richtlijn 

NEN-EN 300392-12-22:2015-02 en 

Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12: Supplementary 
services stage 3 - Sub-part 22: Dynamic Group Number Assignment (DGNA) 


Energie 

NEN-EN 16136:2015 en 

Brandstoffen voor wegvoertuigen - Bepaling van het gehalte aan mangaan en ijzer 
in loodvrije benzine - Inductief gekoppeld plasma optische emissiespectrometrieme- 
thode (ICP OES) 

NEN-ISO 20765-2:2015 en 

Aardgas- Berekening van thermodynamische eigenschappen - Deel 2: Single-phase 
eigenschappen (gas, vloeistof, en vloeibare massa's) voor uitgebreide toepassings- 
schalen 

NEN 3656:2015 Ontw. nl 

Eisen voor stalen buisleidingsystemen op zee Commentaar voor: 2015-06-01 


Industrie 

NEN-EN-ISO 11120:2015 en 

Gasflessen - Hervulbare, naadloze stalen cilinderpakketten met een capacitet van 

150 1 tot 3000 1 - Ontwerp, constructie en beproeving 

NEN-EN 12929-1:2015 en 

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen - 
Algemene eisen - Deel 1: Eisen voor alle installaites 

NEN-EN 12929-2:2015 en 

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen - 
Algemene eisen - Deel 2: Aanvullende eisen voor pendelbanen zonder kabelrem 

NEN-EN 12972:2015 en 

Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen - Beproeving, inspectie en merken 
van metalen tanks 

NEN-ISO 13693-2:2015 en 

Irrigatie-apparatuur - Veiligheidsinrichtingen voor chemicatie - Deel 2: Samenstellin¬ 
gen van chemigatie afsluiters van DN 75 tot DN 350 

NEN-ISO 14137:2015 en 

Afnamebeproeving van vonkverspanende machines (EDM met draad) - Beproeving 
van de nauwkeurigheid 

NEN-EN 14399-1:2015 en 

Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt 
voor voorspanning - Deel 1: Algemene eisen 

NEN-EN 14399-2:2015 en 

Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt 
voor voorspanning - Deel 2: Geschiktheidsbeproeving voor voorspannen 

NEN-EN 14399-3:2015 en 

Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt 
voor voorspanning - Deel 3: Systeem HR - Zeskantbout- en moergarnituren 

NEN-EN 14399-4:2015 en 

Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt 
voor voorspanning - Deel 4: Systeem HV - Zeskantbout- en moergarnituren 
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NEN-EN 14399-5:2015 en 

Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt 
voor voorspanning - Deel 5: Vlakke sluitringen 

NEN-EN 14399-6:2015 en 

Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt 
voor voorspanning - Deel 6: Vlakke afgeschuinde sluitringen 

NEN-EN-ISO 14638:2015 en 

Geometrische productspecificaties (GPS) - Woordenlijst 

NEN-EN 16440-1:2015 en 

Beproevingsmethoden voor koelinstallaties voor geïsoleerde middelen van vervoer 
- Deel 1: Mechanische koelsystemen voorzien van verdamper met gedwongen 
luchtcirculatie en optionele verwarmingsvoorzieningen 

NEN-EN 16523-1:2015 en 

Bepaling van de materiële weerstand van permeatie door chemicaliën - Deel 1: 
Permeatie door chemische vloeistof onder voorwaarden van voortdurend contact 

NEN-EN 16523-2:2015 en 

Bepaling van de materiële weerstand van permeatie door chemicaliën - Deel 2: 
Permeatie door gasvormige chemicaliën onder voorwaarden van voortdurend 
contact 

NEN-EN 16601-00-01:2015 en 

Space systems - Glossary of terms 

NEN-EN 16601-10:2015 en 

Space project management - Project planning and implementation 

NEN-EN 16602-70-08:2015 en 

Space product assurance - Manual soldering of high-reliability electrical connecti- 
ons 

NEN-EN 16602-70-09:2015 en 

Space product assurance - Measurements of thermo-optical properties of thermal 
control materials 

NEN-EN 16602-70-10:2015 en 

Space product assurance - Qualification of printed circuit boards 

NEN-EN 16602-70-11:2015 en 

Space product assurance - Procurement of printed circuit boards 

NEN-EN 16602-70-13:2015 en 

Space product assurance - Measurements of the peel and pull-off strength of 
coatings and finishes using pressure-sensitive tapes 

NEN-EN 16602-70-50:2015 en 

Space product assurance - Particles contamination monitoring for spacecraft 
systems and cleanrooms 

NEN-EN 16602-70-53:2015 en 

Space product assurance - Materials and hardware compatibility tests for steriliza- 
tion processes 

NEN-EN 16603-10-04:2015 en 

Space engineering - Space environment 

NEN-EN 16603-50-53:2015 en 

Space engineering - SpaceWire - CCSDS packet transfer protocol 

NEN-EN 16603-70:2015 en 

Space engineering - Ground systems and operations 

NEN-EN 16603-70-01:2015 en 

Space engineering - On-board control procedures 

NEN-EN 16603-70-11:2015 en 

Space engineering - Space segment operability 

NEN-EN 16603-70-31:2015 en 

Space engineering - Ground systems and operations - Monitoring and control data 
definition 

NEN-ISO 16760:2014 en 

Grafische techniek - Prepress gegevensuitwisseling - Voorbereiding en visualisatie 
van RGB-afbeeldingen in RGB gebaseerde grafische werkstromen 

NEN-EN 16820:2015 Ontw. en 

Slangassemblages voor gebruik in de farmaceutische en biotechnologische 
industrie met slangen van niet-metallische materialen - Elastomerische slangen met 
of zonder liner Commentaar voor: 2015-04-22 

NEN-EN 16821:2015 Ontw. en 

Slangassemblages voor gebruik in de farmaceutische en biotechnische industrie 
met slangen van niet-metallische materialen - Slangen van siliconenrubber 
Commentaar voor: 2015-05-22 

NEN-EN 16825:2015 Ontw. en 

Commerciële koelkasten en koelvoorzieningen bedoeld voor gebruik in commerciële 
keukens - Definitie van prestatiekarakteristieken en energieverbruik Commentaar 
voor: 2015-04-15 

NEN-EN 16831:2015 Ontw. en 

Trekkers en machines voor land- en bosbouw - Veiligheid - Format voor het 
rapporteren van ongelukken Commentaar voor: 2015-04-15 

NEN-EN 16839:2015 Ontw. en 

Railtoepassingen - Rollend materieel - Inrichting bufferbalk Commentaar voor: 
2015-05-19 

NEN-EN 16842-1:2015 Ontw. en 

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Zicht - Beproevingsmethode ter verificatie - 
Deel 1: Algemene eisen Commentaar voor: 2015-05-19 

NEN-EN 16842-2:2015 Ontw. en 

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Zicht - Beproevingsmethode ter verificatie - 
Deel 2: Transportwerktuigen met zittende bestuurder met contragewicht en 
terreintransportwerktuigen met mast met hefvermogen tot en met 10 000 kg 
Commentaar voor: 2015-05-19 

NEN-ISO 17296-2:2015 en 

Additieve productiemethoden - Algemene beginselen - Deel 2: Overzicht van proces 
categorieën en grondstoffen 

NEN-ISO 1823:2015 en 

Rubberslangen en -slangassemblages voor het zuigen en persen van olie - Specifi¬ 
catie 

NEN-ISO 19372:2015 en 

Toepassing van microturbines - Veiligheid 

NEN-EN-ISO 25760:2015 en 

Gasflessen - Operationele procedures voor het veilig verwijderen van kleppen van 
gasflessen 

NEN 3011:2015 nl 

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte 

NEN-EN-ISO 4017:2015 en 

Bevestigingsmaterialen - Tapbouten - Productklassen A en B 

NEN-EN 4674-004:2015 en 

Aerospace series - Electrical cables, installation - Self-wrapping shielding (EMI) 
protective sleeve - Part 004: Open sleeve - Outside pressurized area - EMI protec- 
tion 10 kA - Temperature range - 65 °C to 200 °C - Product Standard 
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NPR-ISO/TS 81346-10:2015 en 

Industriële systemen, installaties, apparatuur en industriële producten - Beginselen 
voor de structuur en benaming van verwijzingen - Deel 10: Krachtcentrales 

NEN-ISO 9138:2015 en 

Schuurgrit- Monsterneming en splitsen 

NEN-ISO 93-1:2006/Amd 1:2015 en 

Textielmachines en hulpstukken - Cilindrische draaikannen - Deel 1: Hoofdafmetin¬ 
gen 


Kennis- & Informatiediensten 

NEN-ISO/IEC 15444-1:2004/A8:2015 en 

Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 1: Core coding 
system - Amendment 8: Profiles for an interoperable master format IMF 

NEN-ISO/IEC 15444-1:2004/03:2015 en 

Information technology -JPEG 2000 image coding system - Part 1: Core coding 
system 

NEN-ISO/IEC 18000-4:2015 en 

Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 

4: Parameters for air interface Communications at 2,45 GHz 

NPR-ISO/IEC TS 18661-2:2015 en 

Information Technology - Programming languages, their environments, and system 
software interfaces - Floating-point extensions for C - Part 2: Decimal floating-point 
arithmetic 

NEN-ISO/IEC 19395:2015 en 

Information technology - Sustainability for and by information technology - Smart 
data centre resource monitoring and control 

NPR-ISO/IEC TR 20000-9:2015 en 

Information technology - Service management - Part 9: Guidance on the application 
of ISO/IEC 20000-1 to cloud services 

NEN-ISO/IEC 23001-8:2013/C 1:2015 en 

Information technology - MPEG systems technologies - Part 8: Coding-independent 
code points 

NEN-ISO/IEC 27039:2015 en 

Information technology - Security techniques - Selection, deployment and 
operations of intrusion detection systems (IDPS) 

NEN-ISO/IEC 29182-7:2015 en 

Information technology - Sensor networks: Sensor NetWork Reference Architecture 
(SNRA) - Part 7: Interoperability guidelines 

NEN-ISO/IEC 38500:2015 en 

Information technology - Governance of IT for the organization 

NEN-EN-IEC 61290-1:2015 en 

Optical amplifiers - Test methods - Part 1: Power and gain parameters 

NEN-EN-IEC 61755-2-5:2015 en 

Fibre optie interconnecting devices and passive components - Connector optical 
interfaces - Part 2-5: Connection parameters of non-dispersion shifted single-mode 
physically contacting fibres - Angled for reference connection applications 


Materialen & Bouwproducten 

NEN-EN 10251:2015 Ontw. en 

Magnetische materialen - Methoden voor de magnetische eigenschappen van de 
geometrische eigenschappen van elektroplaat en -band Commentaar voor: 2015- 
05-22 

NEN-EN 10293:2015 en 

Gietstaal en smeedstukken - Gietstaal voor algemeen constructief gebruik 

NEN-EN 10330:2015 Ontw. en 

Magnetische materialen - Methode voor het meten van de coërcitie van magneti¬ 
sche materialen in een open kring Commentaar voor: 

NEN-EN 13120:2009+A1:2014/C1:2015 en 

Aan de binnenzijde geplaatste zonneschermen - Prestatie-eisen inclusief veiligheid 

NEN-EN 1371-2:2015 en 

Gieterijtechniek - Penetrantonderzoek - Deel 2: Precisiegietstukken 

NEN-EN 16623:2015 en 

Verven en vernissen - Reactieve deklagen voor brandbeveiliging van metallische 
ondergronden - Definities, eisen, kenmerken en markering 

NEN-EN 16818:2015 Ontw. en 

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Werking van vocht op 
hout en op hout gebaseerde producten Commentaar voor: 2015-04-15 

NEN-ISO 1817:2015 en 

Gevulcaniseerd en thermoplastisch rubber - Bepaling van de effecten van vloeistof¬ 
fen 

NEN-EN 1863-1:2011/Ontw. A1:2015 en 

Glas in gebouwen - Thermisch versterkt natronkalkglas - Deel 1: Definitie en 
beschrijving Commentaar voor: 2015-04-22 

NEN-EN 1993-1-10+C2:2011/Cl 1:2015 nl 

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaai- 
heid en eigenschappen in de dikterichting 

NEN-ISO 23794:2015 en 

Gevulcaniseerde of thermoplastische rubber - Slijtproef - Richtlijn 

NEN-EN 49-2:2015 Ontw. en 

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de preventieve werking tegen 

Anobium punctatum (De Geer) (kleine houtworm) aan de hand van het aantal 
gelegde eieren en de hoeveelheid overlevende larven - Deel 2: Toepassing door 
middel van impregneren (Laboratoriummethode) Commentaar voor: 2015-03-15 

NEN-EN 494:2012/Ontw. A1:2015 Ontw. en 

Geprofileerde platen en hulpstukken van vezelcement voor daken - Productspecifi¬ 
catie en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2015-04-05 

NEN 7909:2015 Ontw. nl 

Slipweerstand van beloopbare oppervlakken - Eis en bepalingsmethode Commen¬ 
taar voor: 2015-06-01 

NPR 9998:2015 Ontw. nl 

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, 
verbouw en afkeuren - Grondslagen voor aardbevingsbelastingen: Geïnduceerde 
aardbevingen Commentaar voor: 2015-04-01 


Zorg & Welzijn 

NEN-ISO 13405-1:2015 en Prothesen en orthesen - Classificatie en omschrijving van prothetische onderdelen - 

Deel 1: Classificatie van prothetische onderdelen 
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I Document number 

Title 1 

NEN-ISO 13405-2:2015 en 

Prothesen en orthesen - Classificatie en omschrijving van prothetische onderdelen - 
Deel 2: Omschrijving van prothetische onderdelen van de lagere ledematen 

NEN-ISO 13405-3:2015 en 

Prothesen en orthesen - Classificatie en omschrijving van prothetische onderdelen - 
Deel 3: Omschrijving van prothetische onderdelen van de hogere ledematen 

NEN-EN-ISO 14534:2015 en 

Oogheelkundige optica - Contactlenzen en verzorgingsproducten voor contactlenzen 
- Basiseisen 

NEN-EN-ISO 15189:2012/Cl 1:2015 nl 

Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie 

NEN-EN-ISO 15189+C11:2015 nl 

Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie 

NEN-EN-IEC 60645-1:2015 en 

Elektro-akoestiek - Audiometrische apparatuur - Deel 1: Apparatuur voor zuivere 
toon audiometrie 

NEN 7512:2015 nl 

Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor 
gegevensuitwisseling 

NEN-EN-ISO 9687:2015 en 

Tandheelkunde - Grafische symbolen voor tandheelkundig apparatuur 
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